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El Víbora no comparte necesariamente, ni se ha- 
ce responsable de las opiniones e ideas expresa- 
das en esta publicación, así como tampoco de la 
mayoria de las expresadas en otras publicacio- 
nes. 
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illiam Blake nació 
en 1757 y publicó 
sus CANTOS DE 
INOCENCIA Y DE 
EXPERIENCIA, de 
donde sale lo primeramente cita- Pero ninguno de los dos está 
do que a la vez es el primer ver- presidiendo estas páginas por 
80 del primer poema del libro y ninguna de sus innegables virtu- 
que no quiere decir otra cosa des, sino por algo que (el prime- 
que “María tenía un corderito”, en ro, seguro; el segundo, probable- 
1789, mientras los franceses se mente) no conocieron y que los 
revolucionaban. Este William hermana: la radio. 
Blake, escribió, pintó, fue profeta Resulta que el versito de Blake 
(es decir, le gustaba ser profeta), fue lo primero que se emitió por 
ocultista, místico, se divirtió un la radio. Lo primero de todo. An- 
montón y sale en los libros de li- tes de decir “uno, dos, tres, pro- 
teratura inglesa. bando” y nimiedades por el estilo 
Paul Verlaine lo hizo (nacer, digo) que luego se han popularizado. 
unos cuantos años después. En Y el poema de Verlaine fue utili- 
1844. Era un chico de buena fa- zado durante la Segunda Guerra 
milia que escribía buenos poe- Mundial por los responsables de 
mas. No buenos, buenísimos. Es la BBC para con él dar comienzo 
más, mejores. Hacia 1872 se en- a sus emisiones con destino a la 
teró de que le gustaba Arthur resistencia francesa. Natural- 
Rimbaud, que era un chavalin mente, ni Blake ni Verlaine pu- 
guapísimo, mucho más que su dieron imaginar el destino que 
santa esposa. Tuvieron sus más correrían sus poemas, pero no 
y sus menos y acabó pegándole me cabe la menor duda que tan- 
un tiro (a Rimbaud, no a su santa, to uno como otro hubieran apo- 
que para esas épocas ya había yado entusiásticamente la idea. 
desaparecido de su mapa). An- ¿Por qué? Porque eran gente 
tes de todo eso había escrito los honesta, lista y sobre todo, eran 
ΡΟΕΜΕΘ SATURNIENS. El co- lúcidos amantes de la libertad 
mienzo de uno de ellos es la se- (NOTA: matizo, para ser amante 
gunda cita de aquí arriba. Des- de la libertad no hace falta ser 
pués de mamarse un par de especialmente lúcido, sólo me- 
años en chirona a cuenta del pis- dianamente normal. Lo que pasa 
toletazo, siguió con sus cosas es que hay mucho subnormal 
hasta que se murió, hace በዐህፀበ- profundo suelto y con corbata). 
ta y siete años. También sale en Y, de entre todos los medios y 
los libros, éstos de literatura formas de comunicación, la radio 


francesa. es uno de los más libres, que yo 


sepa. No exactamente eso, sino 
de los que propician más liber- 
tad. Y sobre todo por una cosa, 
¿sabéis por qué? Porque es ba- 
rato. Con ganas, alegría y cuatro 
cachivaches se puede conseguir 
que la gente (la gente que quiera, 
claro) escuche la música, las opi- 
niones los lamentos, las denun- 
cias, las francachelas o las com- 
plicidades que uno tenga a bien 
proponerle. Esto es lo que la ha- 
ce, al parecer peligrosa. Porque 
también, por ejemplo, la poesía 
es barata, sólo cuesta setenta y 
cinco pesetas —35 del boli y 40 
de la libreta—, pero salvo conta- 
das excepciones, como las dos 
citadas y alguna que otra, sólo 
llega a los oídos y a la vista de la 
novia o el novio propios y de al- 
guna docena de amigos o ene- 
migos. Y la radio, no. La radio 
llega, o tendría que llegar, 
como ahora se verá, A MUCHA 
GENTE. 

Pasa que hablando con Josetxu 
(responsable de MECAGUEN, 
programa musical que se emite 
los lunes a las 8 por RADIO 
KORKO, una radio libre de l'Hos- 
pitalet) me contó a grosso los 
avatares y penurias que a tales 
emisoras les afligen. Y me expli- 
có cómo la Coordinadora de Ca- 
talunya de Radio Lliures (supon- 
go que a la par de las del resto 
del Estado éste), decidió ofrecer 
una tregua en plan buena volun- 
tad y dejar de emitir durante dos 
meses para pactar con la Admi- 
nistración (o sea, la Ministración) 
para cosa de la legalización, por- 
que, como bien dicen los chicos 
en un panfleto que tengo aquí 
delante: “en la legalidad configu- 
rada las voces institucionales 
—estatales, autonómicas, muni- 
cipales— y las voces vinculadas 
a empresas privadas con intere- 
ses económicos —que hacen un 
negocio con el uso del dial — en- 
cuentran ambas suficientemente 
reservado y garantizado su es- 
pacio en el dial, mientras que, 
por otro lado, el acceso directo 
de los grupos populares, de los 
grupos de base a la comunica- 
ción en radiodifusión, queda ab- 
solutamente coartado”. ¿Queda 
claro? Porque por si no quedaba 
claro los Amos del Cotarro se 
pasaron por la entrepierna las 
solicitudes de legalización de la 
inmensa mayoría de radios libres 
y a la hora de conceder frecuen- 


cias se llamaron a andana y ba- 
rrieron para el dulce hogar. 
Así que se acabaron las treguas 
y las pamemas. Las radios libres 
(que quedan) vuelven a emitir. 
Lamento no tener aquí más que 
la lista de frecuencias de las 
emisoras de la coordinadora 
catalana, pero estaría bien tener- 
las todas. Es una sugerencia. 
Porque podría hacer algo como 
esto: 
፦ Radio Bronka (92.3), de Nou 
Barris (Barcelona) 
— Radio Inoksidable, de Santa 
Coloma de Gramanet 
፦ Radio Korkó (88.0), de L'Hos- 
pitalet de Llobregat 
፦ Radio L'Ortiga (103.3), de Ba- 
dalona 
— Radio RSK (108.0), de Sant 
Andreu (Barcelona) 
Y recuerdos especiales a las de- 
saparecidas, fenecidas, precinta- 
das, congeladas o simplemente 
abucharadas Contrabanda FM 
(Barcelona), Radio Music Club 
(Reus), Radio O'Caña (Casc 
Antic-Barcelona) y la por tantos 
motivos mitica Radio PICA (Bar- 
celona). 
O sea, que no decaiga. 
Esto es lo que no decae. Los te- 
beos, a fin de cuentas, son un 
poco parecidos a la radio. Llegan 
a un puñado de gente y, si se 
quiere, se hacen con cuatro du- 
ros (afirmo solemnemente que 
es mucho más divertido hacer un 
fanzine que una revista en papel 
couché y con hologramas en las 
esquinas). 
Y si no te dan libertad, pues te la 
tomas. Así, Nazario, que bizarra- 
mente propuso como cartel 
anunciador para la Expo'92 el 
que configura el póster central 
de este número. No lo admitieron 
y ellos se lo pierden. Para com- 
pletar la jugada, la portada y el 
sumario de este número son del 
mismo delincuente. 
Quien no sale en este número, 
mecachis, es el PUNKDINISTA!, 
de Max. Carmen y él han decidi- 
do trasladar sus reales de Ma- 
Шогса a Madrid, a ver qué pasa, y 
se han pasado el mes mudando, 
empaquetando, pintando y de- 
sempaquetando. El dibujo que 
acompaña estas páginas es su- 
consolarse 
icia su colaboración por aquí 
alguien bien conocido por los ex- 
pertos, Margerin, que se estre- 
na con LA BANDA. Bienvenido, 


pues. 

SEGUNDA MANO, de Murillo y 
EL CAMPEON, de Balaguer, 
ĉhistes ambos en el más genui- 
no de sus propios y respectivos 
estilos, dan paso a EL ENEMIGO: 
PUBLICO NUMERO 1, donde el 
incombustible e inasequible al 
desaliento muestra, de la mano 
de Martín Veyron, que no sólo 
puede haber barrabasadas en 
color; también el blanco y ne- 
gro es pasto de su desabrida as- 
tucia. 

LA JUVENTUD DEL ERMITANO, 
de Carratalà y yo (yo soy Onliyú) 
es el cuarto (o quinto, que ya no 
me acuerdo) de los cuentos que 
Vatala, el vampiro, contó al rey 
Trivi. Ernesto Carratalà escribe 
apocalípticas cartas desde Cal- 


cuta diciendo que afiora Filipi- 
nas. Y es que el culo es tan in- 
quieto como la mente, que debió 
de decir alguien. 

POLVO, de Varenne, es la sefio- 
rial y abundante historia que cie- 
rra la primera parte de todo esto. 
Como previa información, sépa- 
se que de los tres tipos de polvo 
habituales (esto es, del desierto, 
de la cama y de la nariz), en esta 
historia se habla del tercero. 

En la primera parte del color, la 
también primera entrega de LA 
FLOR ENAMORADA, de Silvio 
Cadelo. Con ella, iniciamos la pu- 
blicación de lo que, segün tirios y 
troyanos, tiene pinta de obra 
maestra. Para más información, 
ver dentro. 

Y luego, Juanito Mediavilla que, 
sencillo cual violeta, en lugar de 


abrumarnos con la descripción 
de los ültimos logros que en ma- 
teria Kim Bassinger cosechó du- 
rante el verano o asombrarnos 
con las sofisticadas confidencias 
que el camarada Gorbachov le 
hace en cuanto le da al orujo, 
vuelve a su Burgos natal, aunque 
cambiando de profe: EN CLASE 
DE DON ESCORIZO. 

Este més, Lola y Ernesto (de Se- 
guí, como sabéis) no se embron- 
can en Barcelona ni en Palma, 
sino EN LONDRES. A punto está 
de pasarles algo a estos chicos. 

UNO SOLO CON HIELO es la 
sección que Alfredo Pons mima 
últimamente. Está jugando con 
las múltiples posibilidades que la 
reflexión, el relato y el desparpa- 
jo unidos confieren. A ellos, pues. 
CRISTINA, de Jaime Martín, es 
su última incursión en el univer- 
so femenino, que se dice. Y que 
no se me olvide. Si cuando esto 
salga a la calle no está publica- 
do, estará a punto: SANGRE DE 
BARRIO. En HISTORIAS COM- 
PLETAS. Es una historia inédita, 
honrada y de la esquina de al la- 
do. De Jaime Martín, claro. 

Lo último del número es más 
bien resopilante (miro en el dic- 
cionario qué quiere decir eso y 
no viene: pues eso, así es la his- 
toria: resopilante). ALIEN, EL 
TERCER PASAJERO, con dibu- 
jos de Iron y guión de Martí. 

Las pollitas de Amaldi cierran la 
edición, se acerca Diciembre y 
yo me despido. 


ONLIYU 


LA_BANDA 


RON UN MANIFIESTO. 
CONTRA EL CULO! 


TTENGO UNA IDEATIVANOS A FO- 
LLAR AL CHAVAL, LE RINDO LAS 
NALGAS PENSANDO EN UNA 
ТА Y ME 5460 BRILLO AL 
Phố ሪ 


Margerin 


TIODIPAS COSAS SABES TUTAN 
TRAS ESPERO ME MARÍA UNA 
BUENA PAJA, PERO 

HACEN FALTA 

IMÁGENES 


ро NEGRO, PERO VALEN 
UN TACO DE PASTA 


„i CUIDADO! 
і COGEDLO 
QUE SE ES- 


F7, ¡CUANDO ` i HUY, i AH, NO NOS HABÍAN Vợ. ` ` 


πη QUÉ NERVIO- DICHO QUE TENÍAS ¿HAY ACEITE 0 ALGO PARECI- 


` 9 UNAS NALGAS TAN DO? NO QUIERO BAUTI- 
፲ይ : GUAPAS! 
ም à T SECO. Жа 


e 
D 


w NO QUIERO Y 
TEN. ROMPERLE EL cu- 
| LO A ESTA PEQUE-| 
በመል NA MADRE 
ላ 
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VALE QUENO 
HABLES DE 


AHORA FORMAS 
PARTE, VERDA- 
DERAMENTE, DE 


“SOLO TENIA 48 ANOS ^ 
ERA SU PRIMER COCHE 


E Г 
E= | 


LA FAMILIA TIENE PRISA EN DESHACER: 
SE DE EL,HACES UN BUEN NEG-OCIO 


An в — § 


SE DISPARO EN LA BOCA CON UNA 
ESCOPETA DE CAZA, NADIE SABE 
EL PORQUE... 
BUENO ME MARCHA] 
5 MAÑANA TE LLAMO 
PARA CAMBIAR 
EL SEGURO 


TÍ MARCAS DE 


PERDIGONES ІІ 


TIENE UN PILOTO Y 11 OSTIAS!! 
" AQUÍ ESTAN 
FUNDIDO. SANGRE SECA à. BOMBILLAS be 
y CHIRLAS DEL а: это 


2 PARN QUE TRS ¡UF! LA VIDA 
NDIDAS 2 ES ASI ¿QUE 

| ESCO DIDAS ‹ LE VOY A 
HACER YO? 


~ 
2 
( 4 
> 
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UNA CERVEZA, POR FAVOR. 


¡SIEMPRE HE PENSADO QUE BE- 
BER CERVEZA RUBIA NO QUEDA- 
ወል VIRIL? 


а 

LOS HOMBRES RUBIOS ¿ACASO LA VIRILIDAD 
DEPENDE DEL COLOR | 

PARECEN AFEMINADOS. EES 


ES COMO FUMAR RU- 
BID... EN FIN; HASTA 
SER RUBIO QUEDA 


ASÍ, ¿ PODRÉ VOL- 
VER A VERTE? 


I 


US 
`= 


አ! 


¿QUÉ PASA? 
M ረ YA NO TE GUSTO? 


¿TL MAMA NOTE 
EXPLICÓ NADA? 


¿CÓMO ES E 
Eso? 


Тт 
PTA 

(77 0 
|177 


PERO. г ESTAS SEGU- 
RA DE QUE...7 


7GUARRO/ SOISTOPOS IGDA- : т 

Sara 7 | Cenar а 

ROS PARA DIVERTIROS, PERO || CỒN UN TIPO TAN COBARDE? 

CUANDO SE TRATA DE ልይህ = 
MIR... 


A 


DO DEL. 
PATIO A LA 
RECHA, 


f. οί, SEGURO. ца CAMBIADO Su ASPEC- гон, QUÉ GUAPO! 
(ESPERA QUE 
ваце” 


y TÚ PROCURA ESTAR 


PERO LO HEMOS RECONOCIDO... é HEIN? TRANQUILO. NO DURARÁ 


SE DIRIGE A CASA DE LOS ADRENAT. 


7 UNA COPA MÁS y ፐፎ 
TNES, ¿VALE? 


E FELICIDADES, E 
EE wozearo” É j VENGA, MUCHACHO- 
τε 


KOP гацераяга 
RY MEJOR TENIDO DE 


ከሻ MORENO, VER- 
x 


ай 5 


| "| | 
ANN 
POLICIA DIO SE Z MUEVANIA GE 


T 
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Mr 
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7 RINDETE. MANVUSSAT//NO TIE- 


NES ESCAPATOR1A/ TENGO DUDAS. SI FUERA 


REALMENTE MANVUSSAT, 
NOS HABRÍA LIQUIDADO 
HACE RATO. ADEMÁS, Si 
MAL NO RECUERDO, 
MANNUSGAT ES 
MORENO, ¿NO? 


ERO, , NO CO! (CO NADA ! | /8ህ... PATRON, 
С RENO Naan?) (ан pem 


g 


Ah. S(... ES VERDAD. ; MIS риба раб 1122 
LO CUMPLIAMOS NUESTRA OBLIGACIÓN! 


MÁS VALE Ac- 


BUENO, ΜΕΥΟΥΑ. 


LA CAMA. ¡TANTAS EMOCIONES ME 
HAN DESTROZADO! 


THAR YA. 


P ¿vamos A DECIR 005 FALA- 
BRITAS AL DEL BAR Y AL CRE- 
TINO DE SU CLIENTE ? 


ሀ 


¿ESTÁ POR AH( EL. 
|” Bano? 


N 


በመላ 
= є 
7 


DE LA CARA SE VA, PERO NO DEL 
PELO. ; 
FF 
የቭ 1 Heron) 


¡PUES CLARO QUE ES ÉL! PASA 


QUE SE HA TEÑIDO E RUBIO! 


NOS HABRÍA 
TRABA JO, 


dị 


АҢ. GERARD! / сіам- 
RATE QUE CASI EMPAQUE- 
TAN A LERMITE / 
= | 


ΠΙΕΙ ET гаре NADIE SE mueva! 
ч ¡ES OTRA VEZ LA POLICÍA! / 
¡TENDREMOS QUE А = 
TENIRLO POR FUERZA ERARD! 
o É 


PARA ENTREGARLO// „муш: 
ΤΩΝ» 


! i YA NO 
ESTÁS PRENADA? 


| ESCONDE- ў 
¿NO PUEDE DOR- 
“GERARD! | MIR. BERNARD? 


LI L 
(РЕФЕ ALAS APARIENCIAS. 
LES El MALEANTE 
= 472 (2 ў 


ES OBVIO QUE INTENTAN DECIR ጩጨ 

506 NOMBRES. POR GAGA, HAY 

QUE INTERPRETAR GERARD, Y 

POR BABA, ρον Walco, | 
¿NO? 


ያ! 


ES EXTRAÑO, SEÑOR DIRECTOR. 
A MANVUSSAT LE CRECE EL ርል- 
BELLO RUBIO. 


¡REGISTREN SU CELDA? 
5) PUEDE OCULTAR UN 
FRASCO DE TINTE, TAM- 
BIEN PODRÍA HACER LO 


ГАН, OTRA NEZ AGU(/ HA HECHO 
BIEN RAPÁNDOSE LA CABEZA. 
^ DA MENOS EL CANTE, 


mig nA c 


kan የዚያ 


m 


ΠΤ 


fe nano, 


ረ 
WZ 


7 = 
ay 
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Sus padres desconsolados, be. : 


Mi, se despojo de sus vestiduras. 
3 с = 


፡ = 


Va = 


r ο eg Z... 


ES 
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Hna ves lerminado ef cuerdo Valata 
Pregunto asd ab rey Prive XEM 


Ô HISTORIAS COMPLETAS DON 


DE ALEX VARENNE 


` 
mi 


Y SE ADENTRO EN LA NOCHE POR LA CARRETERA SECUNDARIA 


PARA EVITAR NUEVAS SORPRESAS, SE LE PEGO A LAS LLANTAS 


EN EL ASIENTO TRASERO, SE ADIVINABA NITIDAMENTE LA SILUE- 
TA ROBUSTA UN POCO FOFA DE GABRIEL NARCO 


NO CABÍA DUDA QUE LOS TIPOS HABÍAN REPARADO ESPERABA ALGUNA REACCIÓN DE sU PARTE EN CUALQUIER 
EN ÉL MOMENTO. 


POR FIN SE DECIDIERON, LES SIGUIÓ POR UN CAMINO FORESTAL 2 
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==; = = 5 й LUEGO: BAJÓ EL CRISTAL COMO QUIEN TIENE LA 
FRENO CON ANTICIPACIÓN PARA NO CHOCAR CONCIENCIA TRANQUILA 


| s 
FACILES DE 
т SEGUIR 


AHORA 
CONDUC | - 


ÉCHATE 


DIVERTIMOS, A UN 


FITTIPALDI ? 


ME PARECE 
BIEN, MUCHACHOS 
TENIA MIEDO DE 

PERDEROS 


PUES NOS HAS 
ENCONTRADO. 
TE LO DIGO 


= Y UN SOTANO 


ў = = = < ESTUPENDO 
7 - = = PARA LAS 
2 VISITAS 
HEMOS | ^ s 2%. 
LLEGADO T = mii ` 
ld TIENE 
pg | . CLASE 
sí, = ESTO 
FIN DE 
TRAYECTO 1 


7 y 
HA VUELTO A 
ENGORDAR 


CAMINA, 

QUE TE VAMQS |] 

ል DAR UN 1 
REPASO 


fe Ὁ 
LAVANDERÍA 
QUITATE LA 


NO OS 
SULFUREIS, 
CHICOS 


SOLO ES UNA 

TOMA DE CON 

TACTO, NADA 
MAS 


Y MENOS POR 


LA NOCHE, 
NO LO 
SOPORTA. 


ESTÁ 
NOQUEADO 
LLEVÉMOSLE AL 
SÓTANO 


ል NARCO NO 
LE GUSTA 
QUE LE 


«ΧΑ HAS 
APRENDIDO 
LA 
LECCIÓN 7 


UN MAJARA 
ο UN 
SENUELO 


¿QUIÉN SE 
RA ESTE 
FULANO > 


WW 


AR POR 


UNA PALIZA AHÍ 


TENGO LA 
CABEZA UN POCO 
I ESPESA PARA 
BRUTALIDADES HABLAR DE 
ESTA MAÑANA, i ነ NEGOCIOS 
POR FAVOR 


Зы _ D + Ret eu e? fa] [e τι τς 
RAS DEL DESPACHO ENCERADO, GABRIEL NARCO ERA ΙΑ IMAGEN MISMA DE LA RESPETABILIDAD. UNA 
PERSONA NO ADVERTIDA LE HABRÍA ATRIBUIDO SIN DUDAR LA PRESIDENCIA DEL SENADO O DE LA SOCIEDAD 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RAZA EQUINA 6 
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ME SENTARÍA ( a PARA SERUNPEZ | | 
| BIEN UN BANO 5 GORDO, NO SE MUESTRA | ` 
- в MUY ESPLÉNDIDO. 


LUEGO 


Lo 
HABLAMOS, |. 


ANOCHE 
SE EQUIVO- 
có DE 


Eso 

AUN 
PUEDE RE - 
MEDIAJ 


SE TRATA 
DE LA 


COCINA Y DE 
LA ÚLTIMA 


SON PAPELES 
FALSOS, HE CAÍDO 
DE LA BANDA DE 
ARIANI 


¿VE COMO 
PODEMO. 
ENTENDERNOS ? 


DESMONTAMOS 
TU COCHE.. 
Y ENCONTRAMOS 
ESTO 


ESTÁS MUY BIEN 
INFORMADO 


CREES 
ACASO QUE 


VAS A 
LARGARTE CON 


EL RINON 
CUBIERTO ? 


ву QUÉ? 
ME GUSTA 
JUGAR 


CON LA 
ELECTRÓNICA 


LO PEL 
LABORATORIO; UN 
SOPLO SIN 
VALOR PARA 
DESPISTAR- 


NO DIGA 
TONTERIAS. 

REFLEXIONE 
UN POCO 


MUY " 
GRACIOSO...TU 
NO ERES MÁS QUE 
UN SUCIO FISGÓN 

QUE LA HA 
CAGADO, 


MARIANI 
SE QUEMÓ HACE 
UN MES. TÚ ERES 
UN ESTUPA 
QUE NACISTE 
AYER Y YA 
QUIERES 
MARCARTE 
UN PEGOTE 


BAJADLO AL 
SÓTANO... NOS 
OCUPAREMOS DE 


ACABARÍA CANTANDO, PERO ANTES TENDRÍA QUE AGUANTAR OTRA Y YA TENÍA SABOR DE SANGRE EN LA BOCA Y UN PÁ- 
PALIZA PARA QUE TODO SALIERA COMO ESTABA NICO TERRIBLE EN EL CUERPO. 
PREVISTO 


MOLESTADO 
EN BAJAR 


QUIERO 
OÍR TUS 
GRITOS 


ESTABAN BAJANDO...UN CUARTO 
DE HORA FATAL NEGOCIANDO, 
PERO SIN HERIDAS IRREPARA- 


ESO DEPENDE 
51 DICES ALGO 
INTERESANTE, 
A LO MEJOR 


TODO ESTA 
CODIFICADO, 


TRANQUILO, 
VENDREMOS A 
VERTE...TU 
JETA NO PIERDE 
NADA POR 
ESPERAR 


HABÍA EMPEZADO LA CUENTA ATRÁS. AFORTUNADAMENTE, NO HA- NARCO Y SUS MATONES ESTARÍAN ACARICIANDO 
BÍAN BAJADO CON EL APARATO LAS TECLAS 


3.7.4.9. ALGUIEN HABÍA ACERTADO EL NÚMERO. EL ...ERA UN EXPLOSIVO DE PRIMERA, У LAS PLACAS INCEN - 
DIARIAS SE OCUPARÍAN DEL RESTO 


LA BÓVEDA DEL SÓTANO HABÍA RESISTIDO, PERO YA ERA HORA DE SALIR DE 
AQUEL REFUGIO LLENO DE HUMO. 


RA CUESTIÓN DE LARGARSE ANTES số = 
ES QUE LLEGARAN LOS PRIMEROS CON ALIVIO, DESCUBRIÓ EL FORD QUE HABÍA DEJADO DOS DÍAS = 
CURIOSOS ANTES APARCADO EN LAS INMEDIACIONES FM 
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Es bastante improba= 


condiciones apropia- 
das para el oficio. Co- 
mo todo el mundo sa- 
be, los espías son esos 
seres cuya principal 
característica es la ca- 
pacidad para que la 
gente que les rodea 
haya olvidado su cara, 
sus maneras, su tono 
de voz y hasta sus pa- 
labras. Es gente que es 
capaz de estar yendo а 
desayunar seis meses 
al mismo cafe у conse- 
guir que el camarero 
renueve día a día la 
pregunta: “¿Qué desea 
el señor!”, como si fue- 
ra la primera vez que 
aparece por allí. Estoy 
convencido de que 
cualquier camarero 
donde Silvio Cadelo 
haya puesto los pies 
recordará perfecta- 
mente lo que ha pedi- 
do y lo que no el mu- 
chacho la vez anterior 
que vino, aunque de 


ello haga una porrada ` 


de tiempo. Y lo recor- 
dará contento, porque 
Cadelo, además, es 
simpático, muy sim- 
pático. Otra razón 
más que le imposibili- 


ble que Silvio Cadelo ` 
pueda llegar alguna ` 
vez а ser espía. Simple= 
mente, no reúne las ` 


` 


OT} 


CUANDO SOBREVINO EL APOCALIPSIS; YO APENAS TENIA UNOS DIAS: UN LOCO SOL RESECABA NUESTRO PLANETA. κ 
SALVADO POR UNAS MANOS CARITATIVAS У EMBARCADO EN UNA NAVE DESCONOCIDA, ATERRICE EN EUROPA, ALLI DEBÍA 


ESPERAR MI CRECIMIENTO PLENO. Й 
405 PERFUMES ME CONVEN/AN, PARA DESARROLLARME, BASTABA CON APRENDER SIGUIENDO LA PREVISIÓN DE Mi 


MEMORIA GENETICA 


MUTACIONES IMPREVISTAS ... PROGRAMADO PARA UNA ADAPTACIÓN TOTAL А CUALQUIER MEDIO, ME MENORIZADO 
HASTA LA MAS INFIMA PERCEPCIÓN... HASTA MI METAMORFOSIS, 
Y AST ME HE TRANSFOR/1400 EN UN ANIMAL SUPERIOR. ረጋ QUE AQUÍ LLAMAN “HOMBRE” 


| PERO COMO LA PREVISIÓN NO PODÍA CONOCER CIERTAS EXPERIENCIAS AJENAS A NUESTRO MUNDO, SUFRI 


Y, CON ESTOS ÚTILES LLAMADOS “MANOS “ YO ESCRIBO MI HISTORIA 


22000777 WE 


ረ/ 


POR QUÉ ESE GRAN PAQUETE? HOY MO ES UN DÍA MELANIE ES LA HIJA DEL JARDINERO 
CUALQUIERA... 


TIBIEZA DE LA PIEL, RESPIRACIÓN REGULAR, ÚLTIMOS SUEÑOS FUGITIVOS [DUE DIFICIL RESULTA DESPERTARSE. 
70€, TOC, TOC. /LEVAWTATE, MELANIE! 


POR FIN, ELLA LLEGA HE COMPRENDIDO, PALABRA DE FELINO... ... ES SU CUMPLEAÑOS 


DECIDME... ¿QUÉ PUEDE SER MAS BELLO QUE UM CUMPLEAÑOS EN ESTA МАМАМА DE JUNIO ? DULZURA DEL AIRE, LUZ 
RADIANTE, CORAZONES TAN LIGERAS. 


МӨ AROS / BUENO, HE BUSCADO UN 
¿MARAVILLOSO 1 NO 7 5 REGALO QUE ТЕ ACOMPAÑE: 
ГУА ERES CASI UNA DURANTE AÑOS... / TAL VEZ 
J LA VIDA ENTERA 
51 LO TRATAS 
соң CUIDADO ” 


с ABONO, PALETA, REGADERA 2. ¿SE HABÍA VUELTO LOCO? ¿CLARO QUE NO ¡ERA UN JARDINERO / 


ADORABLE ; ¿VERDAD 7 
ES UNA SEMILLA DESCONOCIDA . 
PARA QUE LA CUIDES TU 
SOLA. ΝΟ OLVIDE $ 
MIS CONSEJOS ” 


ENTONCES, EL TIEMPO SE ESFUMO DE NUEVO, LA NATURALEZA RETOMÓ SU CURSO.. 


/CHSSST 
/ NO TAN 
FUERTE / 


ME AMOLDO A ESTA ESCENA... LENTAMENTE, ME TRANSFORMO CONFORME А MI MUEVO CONOCIMIENTO... 


| PROVOCANDO REACCIONES... INCONTROLADAS , (PERDÓN! YO SÓLO ERA UN BEBE 


CONTINUARA 


en clase de don escorizo 


NOSQUE LES GUSTA 
jaca Move, IR 
VA LECHE ΕΝΑ 
Y HỆ QUE LE 
LA E 
е fe 
L መ: 
/ ΜΜ 


: ` Y RARA 
NE E ES 
ES С 5 


ጋን 
552557522 
2 SEBÒ NZ 
፲፻ y= A 


ТИЕГІ 


ή 


DIERON 


] 


] 
ፈን, 


\HOLA AMIGOS! NO NO 
SE, QUE SUS CUENTAN 
VUESTROS RETONOS, 


| CUANDO LLEGAN TOV 
q SUPONGO QUE. 
ዓ AMBIADO MUCHO DE 
© 

DIRISO A LECTORES 

i3 

FIN d ۴ 
En? ЧО 6 


E UN RAGOITICO 
TITULO VE VELINI 
ENFIN, UFA „/ 


EANTE .., 


EN MAESTRÍA INDUS - 
TRIAL LA EXPECIAUVAD 


19) 


Ф 
Wa 


ташыл ΤΗ 


LA PELMAZA CON 905 
PALMOS DE NARICES,,, 


МА ΜΑΙ. 
δ. 


¬ 

si 
SEN 
q^ E 
LA Hof 

" 


V 
ο, Ἐς 
RAL 
Ü 
2 


ni 


Li bi 5 


| РІПТІ 


hd 
ШАУ 
Ee 


= 
ያ 


A: της 
7 ы η 
x ШЕ 


Topos A SU SITIO 341447 


E 
Vui a Bộ D 
512 μη, lấn 


τν ШШ | 


À = 7 
м а, A 
ἧς M PE 


VASA / ርሀ-ርህ... | EHu TIENES 
QUE SALGA ESE UNO PARA MAI, 
TRES DE OROS... 

с=з ርመ 


TIO.. ON ESAS ESTO SE ME- 
CARTAS , PORAS RECE UN PURITO, 
HABER SUBIPO 


Mm "(l LÊ CIENTO(WARENTA 
| | PRÉHÉ 
LO SE 


| 
ROIRA 
GURO, 
РТ 
EZ 
~= 


ДЕМ 


A. 
` 
Da 5 < 
= πι b 
==] 


BAR ESCORIZO TIENE DE топо, ч ATEN- 74% | 


CION! CHAN-CHANJ ĉAQUIEN LE APETECE e 
| UN CAFE CON LECHE? ሪ QUE? é MOLA? ES 
NI p) SN 
= (ў 
2 Pe FB ነ 
й 
2, 


4ደወፎዐወወጋ// 
ALGO... 


n 4 ረሪ/ 


ምግ 


4 
ረቃ w 
AU 

2 Mya) ር. 
Ati LAT 

\ ሯ Yo Quiero 1 Ez 
D x REGALIZ YH 
ss A 


BAR ESCORIZO, AMPLÍA 
NEGOCIO, HE TRAIDO 
TAZONES „CAFE COLACAO 
LECHE VAZUCAR „3E/ 


MIRA SUANITO, UNINFERNILLO BRINGAS ME 
ECHO EL EMPALME CON EL ENCHUFE DE LA PARED... 


|; ` 
mi a 


| || | " 
ΠῚ | 


< «Э E 1 
HC ZI 


RAVI PATATAS Y 
UNA SARTENÍ 


A ra: Z. 
E vo Fi 
m i venca! Ἢ of 
N М UNA RACION 
’ ፲ከ PAM Z 


ШОМ. |Ë VAMOSA HABLAR DE 


LA PATATA / 


VON 
ESCORIZO.. 


ASÍ ME GUSTA... 
ут” 
9 X 


¿QUE LES | 
USTED. SE VE QUE PARECE 7 ESTO 
TIENE INTERES POR ES UN 
LO QUE AQUÍ SE DICE. TUBEROULO, 

i^ 3 
5-6) 


VỊ 
N πα pug ከፐ шт 
#5 90 


MIRE, AGUI TENGO UNAS ТАН! PUES Sí... 1 TOMEN EJEMPLO ሻያ Asi ME 
TATI 1 sư LÍ 1.7 EN - ቆይ 
APETECE UNA TEWE Pues 5(7 DEL SEROR BARTO gists, que 
= < INTERESE 
MAÑANA HABLAREMOS DE 2 ERES 

LAS VITAMINAS Y PROTEINAS.. 

AVER QUIEN TRAE ALGUN 

ALIMENTO | QUE 

TENGAN VITAMi- 

NAS Y PROTEINAS,,, 


MLA 


BUENO.Y SE ACABO / UN DIA PE ESTOS 


505 CONTARÉ CUANDO PILLARON AL | 
PADRE CENERA CON DONATO, 6E LO ዜፎ/ጋ РШ 
ASU DESPACHO Y LO PINTARRASEO LOS MORROS | 7. 
CON LAPIZ PE LABIOS Y LUEGO LE BASO | 

LOS PANTALONES Y LE PUSO UNAS MEDIAS | |, 
DE SEDA, Y ES QUE DONATO SIEMPRE FUE 
UN IMBECIL, PARA AMENIZAR LA VELADA 
SONABA MUSICA ΡΕ VIVALDI LAL RITMO VE LA 
CUAL DANZABA El PAPRE CENERA PERD 
ESTO, FUE EN OTRO COLEGIO, , ENFIN, 
ESTOS WRAS.. AY SENOR / 
AAA is 


AL DIA SIGUIENTE, EN LA. 
CLASE PE VON ESCORIZO, APAREGÓ 
BARTOLOMÉ CON POS CAJAS DE 
CERVEZA Y EL RESTO VEL 
PERSONAL NO SE QUEDO ATRAS 
TODO EL MUNDO APARECIÓ CON 
BY COSAS, Y ARTURITO OIGAN 
USTEDES,,, LLEVO A CLASE 


ΠΠ ΠΤΙ [ШЙ ۳ 
AA 
LA CLASE, QUEDO ECHA 
UNA FORGUERIA „VE LAS 
VOMITE RAS, TODO EL 
MUNDO SE PASÓ LO 
QUE QUISO 4 MAS... 
/7፲፻፻፻፻777፻7777777777777፻77፪፻፻ 
DON ESCORIZO, SE UNIS AL 
FESTEJO, SUS PATATITA S 
FRITAS YSUS CERVEZAS 
NO LE FALTARON 
TC vu MV T LI, 
4 ES QUE EN CLASE DE 
DON ESCORIZO NUNCA 
FALTO DE NADA 


\AH/ QUE TIEMPOS... 


NADA QUE VER CON LAS 
PENURIAS GUE HOY EN 
VÍA HAY EN EL MUNDO,,, 


| "ШШ гг 


HASTA LA 
PROXIMA 


xÇ UNA SERIE ESCRITA Y DIBUJADA POR 5 
ALFREDO PONS : 


| ΥΕΝ CONMI- 
GO У LO 
VERAS.. 


SF 


eee Еа 


| 


ESTA COMO. ¿QUE PASA” 
MOJADO,HÓ- «፲፻ HAS 
ΙΕΡΟ... 44 


ERQ ES 
MUY PEQUEÑA. 


MI HERMANO MA- 


YOR ME DIJO QUE 
SALA MAS... 


ME LEAS AE plaso | \ | PUES QUE vone 
<‹ዐ0፻ TIENE QUE VER? anos УТА ÑO” 
SN ^ 
N P» 


ESE HIZO UNA 
PAJA DELANTE 
тауо? 
ras, 


dod YA MÍ POR 
QUE NO ME 
PASA? 


Й 


11 ታብ 
PUES, MLI DELANTE alo 
ee Y DE SU 
= А HERMANO... ፪፻፪ 
E E 
5 -1 n 
N 


JENO, CUANDO TENGAS, 
Ey 0 YO, QUIZÁS 
PASE TAMBIÉN, 


IGUA DA 
VERGUENZA 
CONTARLO... 


YO SÓLO SE QUE YO 
ME CORRO Y Та 


N 
= 


JEMPRE SERÉ MA- 
YOR QUE TÚLCENTIEN- Y| 
DES? / SIEMPRE / K] 


A መመ 


ው ] 
ү ሆኗ ነ 1 
marcos... | | 

EH. 


A 


¿LO QUE DECÍAS DE TU NO;ESO NO... ME REFIERO A 
QUE SE HIZO UNA PAJA 
FEO ES VERDA? DELANTE VUESTRO... 
ο ο... QUE SÍ... ΕΝ š 
ES 


QUE SI, NO SE SERIO, 
HA CORRIDO 
NUNCA... lùi рана 


¿DÉJAME DORMIR 
ΡΕ UNA VEZ/ 


YO, Que. SÉ, Tío. 


SEA QUE VISTE QUE NO 4 El ¡PERO ES NOR- 
EUM NADA DE NADA ГІ MAL,ES CASI 

B PERO NO ТЕГ E ASTE E como DOS AÑOS MA; 
К YOR QUE YO’ 


3 кер Қай 

E LE TU PRIM ጆች E EJM ΕΠΗ πα, 
η) Š 

| ¡$ À À መሚ e 


ጋ NO 
IMPORTA Т 


PERO ΕΙ. PADRE У = E 
JOSE ANTONIO Sĩ. N i а 
_ | \К ta 
` р 0 X ANTONIO ? 
2 ኒ = 6 
4 N ` 
А 


¿DE CUÁNDO HA- 
5225 

15108 MEDI- 
CA DE HACE 


las aventuras del = 
7VEN PACA, GATO.//NO PUEDO ACA- 
BARME LA COMIDA /;/ACÁBATELA TU! 


de FAT FREDDY 
sư 


¡WOW! i HA DEJADO EL PLA- ABRE YA! ¡SOY ¡HEY GROOVER McTUBER, SE QUE TE MOLES- 
TO TAN LIMPIO Y PULIDO QUE NO 1 YO, FREDDY! TA DEJAR DE VER LA TELEVISIÓN PARA 
TENDRÉ NI QUE LAVARLO/ 42% TENER QUE LAVAR 105 PLATOS SUCIOS Y 
4 POR ESO HE PENSADO QUE TE GUSTARÍA AL- 
QUILAR MI LAVAPLATOS PORTÁTIL// 40 DÓLA- 
RES SEMANA SIN ENCHUFES//HAS DE DEJARLO 
EN EL ESCURRIDOR JUNTO A LA PICA / 
προ 
NA GENIAL / 


ALIMENTOS 


= éY BIEN ? QUE 7 Ç - 
TAQUI TIENES EL LAVAPLATOS, TAL LA BROMA? MAL SI ТЕ , RE nh | САЙТА! 
FREDDY /; MUCHAS GRACIAS YA DE ~ nà DE = — = 


PUTA MADRE //CASI BORRA LOS 
DISENOS EN TODOS MIS 
PLATOS / 


¡QUÉ BUENA IDEA ME HA SALIDO! LLOVERÁN PEDIDOS HMM... TAL VEZ NO 
/ PUEDO CREAR UN MERCADO EN PAÍ- A MONTONES.. / 9 FUERA UNA BUENA IDEA, 
SES DEL TERCER MUNDO QUE NO WAT TAS CAN, DESPUES DE TODO... 
TENGAN ELECTRICIDAD - Roci señor: 
EE Φρα Kimro, de /НЕУ JEFE! 
¿Estaban DELICIOSOS / ¡CREO QUE ME. 
PRA Por favor, envienos 
veinticinco más < HE AGRANDADO 
EL PELLEJO/ 


Suyo afectuosamente 
Προ». І 


MIRA, 
LEBRÓN, NO HAY ` 
NINGÚN PELIGRO. AQUÍ 


DENTRO NO HAY QUIEN 
LO HOELA. TÚ PASAS 
LA FRONTERA CON 


> | 
r: los dos 


POR ENTRE መመ” 
= 
/ 1 4 с 
ΠΣΕ 
TN WES 


—a Lage 


MIRA TÍO, 

CON ESE TEMBLEQUE 
QUE TIENES NO ME EX- 
TRAÑA QUE IMAGINES 
COSAS RARAS. SEGURO 

QUE LE HAS DADO UN 

TOQUE A LA MER- 

CANCÍA. 2 


SEGUIDO DE PERRAS 


` y 
AHORA ¡e QUÉ 
HACE ESTE 


NO DIRÉ CORRÍA 
TODO 
EN ORDEN. 
SIGA. “A 
Sy 


ον 


SAY AY, ESE. 


/COJONES/ 
PARA ESO ME SACAS 
DE LA SIESTA? A VER 5! 


CONTROL, ME SIGUE UN 
COCHE 77 ESOS SE 
HAN OLIDO ALGO.” 
2Ÿ ESTÁN AHI 


VE LU ጠሸ 
SALA? ΠΠ 
< MIRA ШІ E 


QUE BIEN. LESTE- “ጮሻ 
NEMOS ALOS DOS. SEGU- 
RO QUE SE HAN JUNTA- 
DO A RECORDAR 


5 
VIEJOS TIEM- ME JODE E 


PENSAR QUE LES 


"PERO NO SON 
GALGOS ” 


COCHE, ESO 
ES,ME HA ROBADO 
EL COCHE. 


“PODENCOS “ 


BUENO, FARNA - 
са, ¿UN CIGARRI- 
LLO ? MIRE, YO 
QUERÍA OFRE- 
ZEL 
CABRITO DE 
LEBRON, ESE HIJO 
DE PUTA, QUE ME 
ROBÓ EL COCHE 


"si - REPLICA 
EL OTRO- POR 
ALLÍ LOS 
д OYE, OYE, 
τε TOMA LAS LLA- 
/#0-ዘዐ- VES, EL COCHE 

HOSTIA, PU- 

Pu-PUES ES _ 

VERDAD! / AHÍ 

Е$-Е$-Е$ТАМ / 


¿Y POR QUÉ 


RENNOS, POR COJONES TENGO 


FAVOR, SERÁ 


QUE El A 
SÓLO UN MO- E caraya 


GUARDA EN SU CO- 
CHE 72 EH 22 POR 
QUE > 


y 
(99; 


"E QUÉ >< PODEN CAS, DICES? sí, 
COMO MI 


OFICIAL, YO NO ABUELO. 


SÉ NADA ,EL COCHE 
ES DE ESE CABRÓN, 
DE COBAYO FARNACA, 
YO SÓLO DABA UN 
PASEO Y.. 


ME IMPORTA UN 
HUEVO DE QUIÉN ES 


GALGOS Y MUY GALGOS 
ESE BIEN VISTOS LOS TENGO ". 
FARNACA ES 
UN TIPO MUY, PERO JODER, 
QUE MUY RARO. AYER, QUÉ PELMA, 
CUANDO ME DEJÓ Y DALE 
EL COCHE, ME CON EL CO- 


TRANQUILO, 
LO QUE , 
YO LE HAI FARNACA, TRAN - 
INSPECTOR, ESE QUILO. YO QUIERO 
MUCHACHO VA POR PROPONERLE 
MAL CAMINO. PARA UN TRA- 


AŬ QUE ESCONDE 


"SON GALGOS, TE DIGO" “DIGO QUE PODENCOS " 


_ PARA 
MÍ QUE ESCON- 
PE ALGO EN LA 
RUEDA DE REPUESTO... 
EN MI COCHE NO 
ESTABA 
AYER, 


SABE QUE ME 2 
DIJO? QUE NO SE ` 
ME OCURRIESE ТО- QUE LA 
CAR LA RUEDA DE DS 
REPUESTO. QUÉ REPUESTO 


УА 
EN LA RUE- 
DA DE RE- 
PUESTO. 


EN ESTA DISPUTA 
LLEGARON LOS PERROS 


MIRA 
CON LOS JU- 
BILADOS. 


/CHIVATO, 
CHIVATO Y 
CHIVATO ^ 


/HIJOPUTA, 
NENA, 
COBARDICA ^ 


PILLAN DESCUIDADOS 
A MIS DOS CONEJOS. 


FIN 


CATALOGO GENERAL ` 


NUMEROS ESPECIALES 


REVISTAS 


(EL VIVORA n^ 7 . 160 Ptas. 
GEL VIVORA n.” 8-9 260 Ptas. 
DEL VIVORA п.» 10... 160 Ptas. 
GEL VIVORA n° 11 185 Ptas. 
DEL VIVORA በ. 12 185 Ptas. 
DEL VIVORA п." 13+ 315 Ptas. 
DEL VIVORA n.° 15 „. 185 Ptas. 
GEL VIVORA n.° 16 .. 210 Ptas. 
DEL VIVORA п” 17 ... 210 Ptas. 
DEL VIVORA n.* 23 235 Ptas. 
DEL VIVORA n.” 24 ... 235 Ptas. 
DEL VIVORA n." 25 .. 235 Ptas. 


D EL VIVORA n. 26 . 
CIEL VIVORA n.° 27 ... 
TEL VIVORA በ. 28 


DEL VIVORA በ. 29 235 Ptas. 
C] EL VIVORA n. 30... 235 Ptas. 
ΠΕΙ VIVORA n. 31 ....... 235 Ptas. 
C] EL VIVORA በ.“ 32:33... 315 Ptas. 
Ώ EL VIVORA n.° 34 235 Ptas, 
ΠΕΙ VIVORA п. 35 ....... 235 Ptas. 
C] EL VIVORA n.” 37-38 315 Ptas. 
C] EL VIVORA пе 40 ........ 250 Ptas. 
DEL VIVORA п” 41... 250 Ptas. 
CI EL УМОВА n.° 43 250 Ptas, 
C] EL VIVORA п.” 44 250 Ptas. 
CIEL УМОВА n.° 49 275 Ptas. 
D EL VIVORA በ. 52 275 Ptas. 
C] EL VIVORA n.° 55 ....... 275 Ptas. 
CI EL VIVORA በ.” 56-57... 375 Ptas. 
CI EL УМОВА በ. 58 325 Ptas. 
CI EL VIVORA п.” 60 325 Ptas. 
C] EL VIVORA n.° 61 395 Ptas. 
CI EL VIVORA п.° 62 325 Ptas. 
CI EL VIVORA n.° 63 325 Ptas, 
EL VIVORA п.” 64 325 Ptas. 
ПЕК VIVORA п.» 65 325 Pas, 
C] EL VIVORA n° 66 325 Ptas. 
EL EL УМОВА n.° 67 . 325 Ptas. 
CI EL VIVORA n.* 68 ` 325 Ptas. 
E EL VIVORA n.° 69 ` 330 Ptas. 
EJ EL МОВА n. 70 325 Ptas, 
D EL VIVORA п. 71 325 Ptas. 
GEL VIVORA n.° 72 395 Ptas. 
CI EL VIVORA n.* 73 325 Ptas. 
CIEL VIVORA п.» 74 . 330 Ptas. 
GEL VIVORA n.* 75 330 Ptas. 
EJ EL МОВА n.” 76 330 Ptas. 
DEL VIVORA n° 77 330 Ptas, 
CI EL VIVORA п. 78 ` 330 Ptas. 
GEL VIVORA ክሪ 79 ` 395 Ptas. 
D EL VIVORA n° 80 315 Ptas. 
GEL VIVORA п. 81 315 Ptas. 
C EL УМОВА n.° 82 315 Ptas. 
DEL VIVORA n." 83 395 Ptas. 
C] EL VIVORA በ. 86 315 Ptas. 
CI EL VIVORA п.” 85 315 Ptas. 
D EL VIVORA n." 88 320 Ptas. 
CIEL VIVORA በ. 87 320 Ptas. 
GEL VIVORA n.° 88 320 Ptas. 
GEL VIVORA п.” 89 320 Ptas. 
GEL VIVORA n. 90 320 Ptas. 
DEL VIVORA n.° 91... 400 Ptas. 
CEL VIVORA n.* 92 325 Ptas. 
GEL VIVORA n.° 93 .. 325 Ptas. 
GEL VIVORA 684. 325 Ptas. 
GEL VIVORA n.° 95 ` 400 Ptas. 
GEL VIVORA n.° 96 325 Ptas. 
CIEL VIVORA n.* 97 325 Ptas. 
D EL VIVORA n.* 98 325 Ptas. 
DEL VIVORA n.° 99 325 Ptas. 
GEL VIVORA п.» 100 395 Ptas. 
DEL VIVORA n.* 101 325 Ptas. 
GEL VIVORA n.° 102 325 Ptas. 
GEL VIVORA п.» 103 325 Ptas. 
GEL VIVORA п.» 104 `` 325 Ptas. 
ĈEL VIVORA п.” 105 ` 325 Ptas. 
DEL VIVORA п.» 106 ... 325 Ptas. 
GEL VIVORA n.° 107 395 Ptas. 
GEL VIVORA п.» 108 ... 330 Ptas. 
C] EL VIVORA п.” 109 330 Ptas. 
C] EL VIVORA n.* 110 330 Ptas. 
GEL VIVORA п.» 111 ... 330 Ptas. 
D EL VIVORA n° 112 ... 330 Ptas. 
GEL VIVORA п. 113-114 425 Ptas. 
DEL VIVORA n.* 115 340 Ptas. 


Señale con una cruz 
los títulos que desee recibir. 
Sume usted mismo, 

añada gastos de envio 

y anote el resultado total. 
Indique sus señas y cifras 
claramente, 


D.P./CIUDAD 


Si no quiere cortar esta página, fotocópiela o escriba los títulos que desea recibir, enviando su pedido a 


NOMBRE 


DOMICILIO 


EL VIBORA 


CI ESPECIAL AMOR 


185 Ptas. 


C] ESPECIAL USA 160 Ptas. 
C] ESPECIAL MUSICA 185 Ptas. 
O ESPECIAL FUTURO ...... 185 Ptas, 
ІП ESPECIAL EUROPA VIVA .... 260 Ptas. 
С ESPECIAL ITALIA ... 210 Ptas. 
ር] ESPECIAL FRANCIA... 250 Ptas. 
Б ESPECIAL EUROPA VIVA-1 .. 350 Ptas. 
Б ESPECIAL CRIMEN ..... 250 Ptas. 
O VIBORA ESPECIAL HUMOR . 255 Ptas. 


COLECCION BOLSILLO 


(I SUEÑO 100.000 DE Shelton, 235 Ptas. 


COLECCION ONLIYU 


(Novela ilustrada) 


CI DEJAD QUE LOS CAIMANES 
SE ACERQUEN A MI 


Mariel y Andreu Martin ........... 285 Ptas. 
CI FUEGO EN LAS ENTRAÑAS. 

Mariscal y Almodovar .......- 315 Ptas. 
O RIC I CLARA (en català) 

Swarte y Willem 1.050 Ptas. 


COLECCION COLOR y 


CI RANXEROX EN NEW YORK 


(3.* edición) 

Liberatore y Tamburini .. 800 Ptas. 

CI RANXEROX-2 

FELIZ CUMPLEAÑOS, LUBNA 

Liberatore y Tamburini .. 785 Ptas. 

TI ANARCOMA І (3.* edición) 

Nazario mm... 
J PETER PUNK (2. edición) 

May... 835 Ptas. 

D VIDEO CLIP (en: carton) 

Liberatore .. = 1.000 Ptas, 
Б BONSAI Damian i. 850 Ptas, 
CI LOS SUEÑOS DEL NINATO 
Gallardo .. 800 Ptas, 
DI ANARCOMA?2 - Nazario ...... 850 Ptas. 
D LA VUELTA AL MUNDO DE 
LOS FREAK BROTHERS-1 
Shelton y Matides................ 750 Ptas. 
CILA VUELTA AL MUNDO DE 
LOS FREAK BROTHERS-2 
Shelton y Mavrides .. 750 Ptas. 
Ü ERASE UNA VEZ ` Boada .... 850 Ptas. 
Б FUEGOS - Mattoti ............ 1.200 Ptas. 
[1 MUJERES RARAS - Nazario .. 1.100 Ptas. 
C) SQUEAK THE MOUSE 
Mattioli . 850 Ptas. 
CJ AMOR LIMPIO (2.* edición) 

Veyron 800 Ptas. 


ALBUMS 


С CHUCHITA Y MARYLIN 


Gallardo, Mediavilla y Murilo 525 Ptas, 

C BUITE BUITRAQUER 

Gallardo... a 575 Ptas. 

'ALONGE - Calonge 785 Ptas. 

CARRATALA - Carratalà 885 Ptas. 

CI CEESEPE - Ceesepe .. 785 Ptas. 

Б NAZARIO - Nazario 700 Ptas. 

£I DIRTY-2 (3.* edición) 

Anónimo. ў 2 650 Ptas. 
DIRTY-3 (2.* edición) 

Anónimo ....... 600 Ptas. 
DIRTY CATALÀ - Anonim 525 Ptas. 

CIDIRTY BRASIL (2. edición) 

Zefiro .. 800 Ptas 
ETIQUETA NEGRA 

Liberatore 730 Ptas. 

D AMIGAS - Pons 2 625 Ptas 

D TRAS EL TELON DE ACERO 

Pamies ..... -. 680 Ptas. 
CI MONSTRUOS MODERNOS ` 

Marti 650 Ptas. 


SI YO FUERA REY - Crumb. 
O GUSTAVO - Мәх............ 

ĈI EL TAXISTA - Marti 2 
© SOPHIE - Muñoz y Sampayo ` 
CI QUE TRISTE ES LA VIDA 
Табит... Ê 
CI MARIA LANUIT ` Pons `. 
CI INTERNAS (en rústica) 
(2. edición) = Morta, Pons 
y Galiano ........ B 
Ü FUGA DE LA MODELO 
(4. edición) 
μα... 
Û OTAN - Gallardo, Mediavila 
у Damian ..... 2 
ПТ EMO ` Gaiardo ` 
y Mediavila 3 
CI SARITA = Marta, 
y Galiano . 
DEL ZESTAS Ï - Murilo 
y Resano . s 
CC LUNIS Мапа, Pons 
y Galiano . 

L TORO BLANCO 

Laura y Lo Duca „ 
С ¡JODER CON LOS AGUIRRE 
Vallés 


COLECCION X 


D X-2 LAS ENSEÑANZAS DE 
CAROLINE (2.* edición) 

Levis 

Ώχ-8 CUENTOS PERVERSOS 
(2. edición) 

Leclaire y Deforges . 

CI X-4 LIZ Y BETH-I 

(2. edición) - Levis 

17 ጅን EXLIBRIS EROTICIS ` 
(2.* edición) 

Massimo Rotundo 

D X-6 EL DESMITIFICADOR 
El Tomi ... 
Û ች7 FLOR DE LOTO - Pichard 
[1X:8 JUEGO DE DAMAS 
Varenne ......... tim 
Ü X-9 LIZ T BETH - Levis .... 
CI X-10 ENCICLOPEDIA 
AFRODISIACA - Lucques . 

Б X-11 MARIE GABRIELLE 
Pichard 
CI 5-12 EGO TRANSFER. 
Leclaire ... 
1713 BASTARDO DE VENUS 
баги y Maral ....... x 
CI X-14 MARIE GABRIELLE il 
Pichard ...... ў 

(1 5-15 FANNY HILL ` 

Cavell y Lo Duca ...... 
ር] X-16 LA NOCHE BARBARA 
Marcello E 
0 X-17 ENCICLOPEDIA 
AFRODISIACA Il - Lucques 
[1X-18 NOCHES DE CRIPTEA 
Ает. š 
Б X-19 MARIE GABRIELLE Ill ` 
Pichard ...... A 
DI X-20 Liz Y BETH IN 

Levis .... 
DI X-21 MONA STREET ` 
Frollo ....... 5 
CI ጹ22 ENCICLOPEDIA ` 
AFRODISIACA III - Lucques 


COLECCION/NECRON 


CI NEGRON 1 - Magnus 
CI NEGRON 2 - Magnus > 
CI NEGRON 3 = Magnus `. 
CI NEGRON 4 - Magnus - 
CI NEGRON 5 - Magnus > 
CI NEGRON 6 - Magnus . 
CI NECRON 7 - Magnus 


COLECCION 
HISTORIAS COMPLETAS 


111 ESCALERA DE VECINOS 
(2.* edición) - Pons . 
32 GUERRA DE LAS 
CUCARACHAS - Shelton . 
ОЗ PIES DE PATO 

Beto Hernández. 


650 Ptas. 


420 Ptas. 
575 Ptas. 


675 Ptas. 


575 Ptas. 
650 Ptas. 


700 Ptas. 


650 Ptas. 


640 Ptas. 


600 Ptas. 


600 Ptas. 


600 Ptas. 


700 Ptas, 
650 Ptas. 


650 Ptas. 


575 Ptas. 


575 Ptas. 


595 Ptas. 


550 Plas. 
550 Ptas. 


550 Ptas. 


550 Ptas. 


550 Ptas. 


575 Ptas. 
575 Ptas. 


575 Ptas. 


575 Ptas. 


575 Ptas, 
800 Ptas. 


595 Ptas. 


595 Ptas. 


650 Ptas 
595 Ptas 
750 Ptas 
650 Ptas 


650 Ptas. 


600 Ptas, 
600 Ptas. 
600 Ptas. 
600 Ptas. 
600 Ptas. 
600 Ptas. 


600 Ptas. 


195 Ptas, 
195 Ptas. 
195 Pt 


(14 MORDISCOS DE AMOR 


Beto Hernández ..... 195 Ptas. 
(]5 NOTAS DE UN VIEJO VERDE 
Bukowski y Schultheiss . 195 Ptas. 
(16 LA MUELA PICADA 
Petillon 195 Ptas. 
CI 7 ORDINARIA LOCURA | 
Bukowski y Schultheiss 195 Ptas. 
(18 NO HAY PIEDAD 
Rotundo y Mignacco . 250 Ptas. 
C19 ERMA JAGUAR 

Varenne 195 Ptas. 
(110 EL CERDO EDMUNDO 
VA AFRICA 
Rochette y Veyron ....... 195 Ptas. 
CI 11 EL ESPECIALISTA 
Magnus ........ 195 Ptas. 
(112 HITLER'S KOKAINE 
Holmes A 250 Ptas. 
C113 HURACAN ` 
Baldazzinin y Canossa .. 195 Ptas 
(14 DON CIPOTON 
Boada 195 Ptas. 
O 15 ESCALERA DE 
VECINOS 2 - Pons 195 Ptas, 
C116 LA PANDILLA 
Pazienza «... 200 Ptas. 
C17 1.” AVENTURAS 
DEL CERDO EDMUNDO 

Rochette y Veyron 200 Ptas. 
G18 EL TESORO DE LOS. 
IMBALAS - Becilero y Mescola .. 260 Ptas. 
D 19 ERMA JAGUAR 2 

Varenne „i... 200 Ptas. 
1120 SOPA DE GRAN РЕМ 

Beto Hernández ...... 200 Ptas. 
(121 EDMUNDO EN ESPAÑA 

Rochette y Veyron ........ 260 Ptas. 

22 TIJUANA CONECTION 

Rand Holmes 175 Ptas, 


COLECCION 
OBRAS COMPLETAS 
ር] OBRAS COMPLETAS 
DE Shelton-2 ... 650 Ptas. 
OTROS 
O POSTALES 50 Ptas 
O POSTER PETER PUNK 260 Ptas 
EI CAMISETA ................... 1.500 Ptas. 
CI TAPAS PARA REV. EL VIBORA 
(Especiales) ............. 475 Ptas, 
CI TAPAS PARA REV. EL VIBORA 
(0911 al 6) .... Am... 
ĈI TAPAS PARA REV. EL VIBORA 
(Del 7 al 12) .................... 475 Ptas. 
ĈI TAPAS PARA REV. EL VIBORA 
(Del 13 al 18) .................. 475 Ptas. 
CI TAPAS PARA REV. EL VIBORA 
(Del 19 al 24) ............ 475 Ptas 
ĈI TAPAS PARA REV, EL VIBOI 
(Del 25 al 30) гонат 475 Ptas, 
Б TAPAS PARA REV. EL VIBORA 
(Dol 31 al 36) ........ ... 475 Plas. 
ІП TAPAS PARA REV. EL VIBORA 
(Del 37 al 42) .................. 475 Ptas. 
TAPAS PARA REV. EL VIBORA 
(Del 43 al 48) . .. 475 Ptas. 
ĈI TAPAS PARA REV. EL VIBORA 
(Del 49 al B4).................. 475 Ptas. 
ĈI TAPAS PARA REV. EL VIBORA 
(Del 55 al 60) ................... 475 Ptas. 
C] TAPAS PARA REV. EL VIBORA 
(Del 61 al 66) .................. 475 Ptas. 
CI TAPAS PARA REV. EL VIBORA 
(Del 67 al 72) .................. 475 Ptas 
LI TAPAS PARA REV. EL VIBORA 
(Del 73 al 78) .. .... 475 Ptas. 
ĈI TAPAS PARA REV. 
(Del 79 al 84) .................. 475 Ptas, 
ETAPAS PARA REV. EL VIBORA 
(Del 85 al 90) . zs 475 Ptas. 
TAPAS PARA REV. EL VIBORA 
(Del 91 al 96) . . 475 Ptas, 
ĈI TAPAS PARA REV. EL VIBORA 
(Del 97 al 102) .. - 475 Ptas, 
CI TAPAS PARA REV. EL VIBORA 
(Del 103 al 108) .. . 475 Ptas, 
CI TAPAS PARA REV. 
(Del 109 al 114)... 475 Ptas. 


EDICIONES LA CÚPULA = Plaza de las Beatas, 3 - 08003 Barcelona España 


GASTOS DE ENVIO: 

О Hasta 2,500 PTA: 50 PTA 
© 2.501 a 5.000 PTA: 75 РТА 
D MAS DE 


FORMA DE PAGO: 

O TALON BANCARIO 

ር] GIRO POSTAL (INDICAR ዘግ 
C) SELLOS DE CORREOS 
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LOLA Y ERNESTO . 


EN LONDRES 


BUENO, 
TONCES... 
¿YA ESTA Торо 15, 
ARREGLADO 2 / ERNESTO, NO 
WE LO PREGUNTES 
ГТ WlS/7EL LUNES, 
EL LUNES A LAS 
DIEZ / 
ij ESTAS, PEOR. 
= QUE Yo! 


¿NO ERAS TÚ 
EL QUE 


SABIA 
Waves ο 


1 ERAN ELLOS QUE 
HABLABAN CON UNA 
ENTONACION RARA/ 
7 SEGURO QUE ERAN 
DE ALGÚN SUBURBIO 

DE LIVERPUL / 


631385 VAN 


RESERVELSHON 


DEJAME К Ut 
WE INE К RUM FOR 
TUDE! TIL MONDA, 
GANDERSTANT ? À 


INENGA DESPIERTA / 
SON LAS 1.30 H. Y HAY, 
¢ WUCHO QUE VER 
¡PARA UNA VEZ 
QUE VIJO 


AMIRN SIES ` 
“LN LEONA HERIDA 


SALTA EN 
ToDOS Los LIBROS 
DEL COLE 


JESTOY HAWBRIENTA / 
DEBE SER LA 


МАШО A COULER ALGO 


EMOCIÓN . 


VEN, II 
DE PI 


REWOS 


шеше ТИЕ > >œ 


j NO WE Lo ІА, MIE ENCANTARÍA _|7 i Y QUE LO DIGAS, /8 SIGUES AST 
MUARGUESJFNO| | IR AL TENTRO /NoHEJ/ REINA! LLEVAS No HARÁ FALTA 
1 VENIDO A LONDRES UNA MARCHA 18 EL LUNES A 
Ë NI DE PRENEZ, А TRAGAR SOLO QUE No WE LO LA CLÍNICA. 
WA Ni DE κος EXPLICO ? 

ES AST QUE: NO. 


J 


| MIRA LOLA, HACEN j HOMBRE, A ші WE 
RICARDO Ш, Y EL 


HACIA WAS ILUSION 
PROTA" ES EL DE ASS NER UN WUSICAL 7 
“YO, CLAUDIO" Д ነ 


LOLA, LoS 
MUSICALES QUE 
VALEN LA PENA SON 

WUY CÁDOS, ¡Y NO ESTA 
EL HORNO PARA 
BoLtos / 


j HAY QUE ES QUE HACEN LAS 
VERCOMO ΤΙ CONSONANTES EXPLOSIVAS. 
ESCUPEN ADEMAS, ¿NO QUERÍAS: VER 
ESTOS AL *YO CLAUDIO" DE CERLA ? 
INGLESES BA የ955 то DEJATE, Y TE LEVIS 
UNA PATINA DE RECUERDO A 
እ BARCELONA 


SS ФА Ade | 
| i ОШО ME [ 
von Я NOS HAVAN 
| ብ | VISTO 7 
PAOENHE 3 H 
5 Lami k 


LOLA Y ERNESTO 


ESPERO QUE No Nos DEN UN PALO, 
ITIENEN TODOS UNA PINTA / 


«а PAG 3 


ROAD, 
IN HINCHADOS QUE TENGO ! 
¿Y TIENEN PLATAFORWA 
Couto LOS DE LA 
ALASKA / 


KINGS [Ti ERNESTO, que Preciosos YW 
PATOS // CON LOS PIES TAN 


¡PORFA, COWPRAWELO / YA SABES 

EL TIEMPO QUE LLEVO BUSCANDO 

DE ESTOS, ADEWAS, EN BARCEL 
No SE ENCUENTRAN, 


UNO 
ONA 


WIRA, 
EL CHINATOWN, 
SEGURO QUE 


ПЕ QUEDAN PERFECTOS/ 
[CON LA ILUSIÓN QUE TIENES 
DE VOLVER ለ LLEVAR TEJANOS/ 
ls; iY BARATISIUAOS ! Ç 
mj доме, Үй 

= 


І 459 
á CUANTO ES 
Eo? 


SUPONGO QUE ESO QUE 
\ CUELGA SERAN PATOS. 


„e 


LOLA, CONTROLATE, 

QUE ACABAMOS DE - 

EWPEZAR EL DIA 
ТМО DESBARRES / 


DE TANTOS 
CUADROS. 


¡QUE Vh | 
TIENEN 
PINTA DE 
воб EN 

ESCABECHE. 


BUENO... 
Νο ESTA WAL. 

ES WUY 
AUTENTICO. 


No TE ESFUERCES, 
REINA 


¡DONDE ESTE LA 
VERSIÓN LIGHT 
DEL CHINO 

CATALAN | 


LOLA Y ERNESTO A [0 QUÉ B AROS š вА 


F ives, ES UN puesto DE 5\ TE HUBIERAS ESPABILADO, HABRTAWOS 
VENTA DE ENTRADAS / 4 й © 5 PODIDO IR А VER LAS Б PERO CLARO, 
Са ጋዜ usd 3 
3 X ΐ / 
አ ሃል iS NEE 7 | pe ` NER UN WUSICAL DE LLOYD WEBBER / 
Р ; — 
IAS, en LOLA, QUE SOLO 
ITAD DE + NOS QUEDAN UNOS DOLARES, Y 
PRECIO / A ү Y SON ሀር RESERVA PARK IR 
3 à EL LUNES A LA CLÍNICA! 


VALQUIERA DIRÍA 
TIENES ТУ WBS 


LAST 
o ά 

OR "LES „4 ¡HOSTIA TIA! 
WISERABLES ή / yA SABES QUE YO NO 

Lo TENGO CLARO, A W 

ΜΕ PARECE QUE... NO SE 
¡QUE ES UN TOPICNZO 
8 ESTO i VENIR À LONDRES 


ABORTAR т 
4 PUES NO SE QUE QUIERES 
QUE TE DIGA... 
ўе DS ШМ. 
Rollo / 


IVEN, ESTAN DANDO 


[ESTO ES LO [| DE REGRESO E = 
QUE YO ESPERABA | Js AL га) 7 UNV EUROVISION” Y VA A 


DE LONDRES / ነ 
jCUANTA WODERNEZ 4 Cee а 1 QE 
ERNEST ¡NO VEAS Lb PINT 

i =a + TIENE; SOLO LE FALTA 
diene Los Z | LA PANDERETA / 
DOLARES ! ] 


UN HAMBRE 


1 5,659.) TENGO 

ATROZ! | ሃል NO 

AGUANTO TANTA 
ABSTINENCIA T 


ATU CREES QUE PODRIA 


VISTO 2/SE LO HA DEJADO 
PEDIRLE SU RACIÓN 2 


295 
ToDo! 


7 


oe 


П 


POR SUECOS 
DIVER 


" 


¡DESDE 


NOS HAN TOWADO 
LVEGO WUCHO 


Y ERNESTO, PARA УД! 
JTKUPOCO HAY PARA TANTO! 
HAS CONFUNDIDO Y 


ТА LO WESOR, CON TU 
VANRANILLOSO. ACENTO LAS 


I 


IBS NOS 


PASTS HUBIERDMOS 


VADO, 


LLE 


QUE VENIR FORRADO / 
ያ MÃN, 


15 ES QUE A LONDRES HAY 


| 


¿NOSOTROS 


HACIENDO EL 
GILIPOLLAS Topo / ` 


LOLA Y ERNESTO 


KSERA POSIBLE 2! 


100. | 
4 ». 


HUBIERAMOS 
GASTADO! 


МЕ 
TAR! 


q 


55 
ABoR 


WI 


- 


а 


аз em 
= 


Senar 
ar мет 


= 


ጮራ ni abl 


UNO SOLO CON 


ADVERTENCIA 

El tabaco rubio es más 
perjudicial para la salud 
que el negro porque es 
mucho más caro. 


DESCANSO 
DOMINICAL 

El domingo es un día pa- 
ra guardarlo a treinta gra- 
dos bajo cero, dentro de 
la cámara del frigorífico. 
De este modo una vez 
transcurridas unas cuan- 
tas fechas mientras los 
demás, ingenuos y des- 
preocupados, engullen 
con rutina un insípido 
martes, o un jueves de lo 
más laborable, uno pue- 
de descongelar el tiempo 
festivo y, aunque un po- 
co fresquitos, disfrutar de 
los pasos perdidos. 


OTOÑO 

En otoño el viento ruge a 
través de los huecos y 
grietas del hormigón. 
Choca contra el acero, 
resbala sobre el cristal. 
Se enrosca en los árboles 
abandonados, trepa es- 
calando los edificios más 
altos y repta con su frío 
aullido deslizándose has- 
ta las cloacas. 

Y la noche se encoge, en- 
tumecida y oscura. 

El asfalto endurecido. 

La luna asustada se 
acuesta, abrigándose con 
una nube de guata, color 
azul niebla. 

Las farolas, tiesas de frío, 
hacen parpadear sus ca- 
bezas blancas, como sol- 
teras tartamudas. Faros 
de amantes borrachos a 
la deriva. 

Las persianas enfadadas, 
golpean sin descanso 
lanzando un mensaje en 
clave que sólo entienden 
las hojas muertas. (Esas 
de color siena tostado 
que crujen, como patatas 
“chips”, bajo las suelas 
de nuestros zapatos). 

Y el viento que sigue au- 


llando fuera, con un ge- 
mido lleno de rabia. Co- 
mo si nadie le quisiera. 
CREDO 

Yo creo en... 

un buen desayuno, 
servido con cierto retra- 
5ο. 

En las mujeres cuando 
consiguen mantener una 
conversación a pesar de 
la resaca. 

En la diferencia de volu- 
men entre las venas de 
las sienes en estado nor- 
mal y las mismas infla- 
madas por la neuralgia. 
En el agua sucia de la ba-, 
fiera que se escapa 
ahogándose por el desa- 
gúe. 

En la pasta dentrífica con 
sabor a marrón glacé. 

En los dientes sanos; y 
en los astillados de tanto 
apretar las mandíbulas, 
aguantando la rabia. 

En la sangre de los colo- 
res. 

En las diferentes afinacio- 
nes de todos los timbres 
de campanita que hay en 
el planeta. 

En los compartimentos 
de coche-cama a partir 
de las tres de la madru- 
gada. 

En el perfume de bragui- 
tas azules y hielo picado. 
En las descargas eléctri- 
cas no superiores a 50 
voltios. 

En la pesadilla que ten- 
drás esta noche. 
“ERECCIONES 
GENERALES 
ANTICIPADAS” 
(SOLO PARA 
HOMBRES) 

Cuesta creerlo, a pesar 
de que hace ya un tiem- 
po corrían alarmantes y 
fidedignos rumores al 
respecto, pero una vez 
más la realidad ha vuelto 
a propinarnos, incluso a 
los más escépticos, una 
sonora bofetada en pleno 
rostro. (Sonora y arbitra- 
riamente afinada en “si 
bemol”). 


HELO 


El Presidente del Gobier- 
no de la Nacion ha anun- 
ciado —sin conseguir di- 
simular el tremendo 
bulto que se afanaba, a 
duras penas, por acomo- 
dar bajo su pantalon im- 
plecablemente plancha- 
do— el adelanto de las 
erecciones generales. 

Los miembros (viriles) de 
la oposicion, —las bocas 
repletas de trempatina en 
tabletas para caballos se- 
mentales— protestan (y 
se atragantan), airada- 
mente. Pero toda objec- 
ción es ya inútil. 

El dia seĥalado es dado a 
conocer a toda la prensa 
y medios de comunica- 
ción, comenzando la 
cuenta atrás inexorable- 
mente... 

De modo que, a partir de 
ese momento, todos los 
partidos políticos, sin ex- 
cepción, lanzarán a sus 
respectivos Departamen- 
tos de Marketing a traba- 
jar, volcándose en la di- 
fícil tarea de buscar, 
cribar y seleccionar a las 
mejores “azafatas de νο- 
to”. Cientos, miles de 
agradables señoritas con 
el carnet de afiliación, 
certificado de graduado 
escolar, y acusada buena 
presencia, competirán 
ofreciendo sus encanta- 
dores servicios al partido 
que mejor sepa defender 
sus intereses (o en su de- 
fecto, ideales). 

Mientras tanto de cara a 
las prácticas, y soñando 
con lo que acontecerá 
detrás de la anónima cor- 
tinilla, los votantes más 
previsores se habrán cu- 
bierto las espaldas (y los 
bajos), almacenando pa- 
quetes en el botiquín de 
su casa. Los demás hare- 
mos cola en la puerta de 
las farmacias, en espera 
de nuestro racionamiento 
de preservativos. 


“CARTA ABIERTA 
AL SEÑOR BOLIN” 
Ex-Distinguido Señor: 


Habiendo tenido el placer 
un tanto dudoso, todo 
hay que decirlo —de es- 
cuchar sus declaraciones 
a través de las ondas de 
radio— últimamente no 
veo televisión —me atre- 
vo, humildemente, a ha- 
cerle partícipe de las cu- 
riosas reflexiones en las 
que su singular “affaire” 
me ha sumido. 


Lo primero que debería 
señalar es que, al contra- 
rio que a toda la prensa y 
a la opinión mayoritaria, 
a mí su caso no me es- 
candaliza en absoluto se- 
ñor Bolín. Simplemente 
porque no me sorprende 
señor Bolín. Mi capacidad 
de sorpresa está total- 
mente inmunizada contra 
numeritos tan folklóricos 
como el suyo, señor Bo- 
lín. Mi nivel de afectación 
está curado de elemen- 
tos como usted Mr. Bolin- 
ga. 

Le oigo hablar de la tortu- 
ra psicológica que le 
supuso estar encerrado 
cuatro días en la prisión, 
le oigo lamentarse gimo- 
teando de haber sido 
víctima de un complot, 
una conspiración, y que 
quiere usted señor Bolín, 
majo, pues no me da 
lástima ninguna. 

¿Sabe por qué? Porque 
usted y su peculiar inci- 
dente, usted y su frívolo 
caso me hacen recordar 
otros, mucho menos es- 
pectaculares, infinita- 
mente menos célebres 
que el suyo, pero cierta 
mente —y siempre debi- 
do a hipócritas irrespon- 
sables como usted— 
mucho más lamentables. 
Pienso, por ejemplo, en 
un chaval de diecisiete 
años que sin haber hecho 
daño a nadie, sin haber 
robado, maltratado o en 
suma sin tener antece- 
dentes penales, sólo por 
consumir un determina- 
do producto o sustancia 
es detenido, humillado, 
fichado como un delin- 
cuente y, para redondear 
la faena, encerrado con 


лл. 


5 | IPOR ዘል 
verdaderos criminales, Más, apostaría a que [ | H 
violadores o asesinos en contra lo único que no 1 | a Í IGUALDAD DE OPORTUNIDADES] 
una prisión. está vacunado es contra | ` .... SINO EN EL COMER, 
Escucho otra de sus fra- Іа hipocresía, el cinismo y Í | POR LO MENOS 
ses lloriqueante y lasti- la falsedad. Le escucho Í ` EN ΕΙ VESTIR / но» 
mera, y recuerdo una chi- confesar, cual plañidera, | | АР. 


са ае dieciséis años, que le dominaba el temor 
ingenua, bonita, esbelta y ሃ el miedo horrible a que 
alocada, encerrada por lo violaran. ¿Se acuerda 
ejercer la prostitución. usted? Pobrecito señor 
Otra lágrima suya que — Bolines. ¿Cuántos años 
cae en la arena señor Bo- tiene, cuarenta, cincuen- 
lin, y recuerdo a la misma ta? Supongo que se de- 
chica con dieciocho años, bió llevar una gran de- 
los brazos podridos de серсібп al constatar que 
pinchazos y portadora пі en la cárcel se sienten 
del virus del SIDA. atraídos sexualmente por 
desperdicios clínicos de 
su guisa, por lo menos de 
forma desinteresada... 
Pero a eso, basándonos 
en la profesión de sus 
precoces acompañantes, 
ya estaba acostumbrado, 
¿verdad señor Bolero? 
Pero en cambio, imagine 
un chavalín de diecisiete 
años, tierno, sin barba 
casi, con ojos asustados 
y cuerpo de adolescente. 
Se le hace la boca agua 
¿verdad? 


ል los criminales con diez, 


= 
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Asi que al siguiente queji- 
do que usted se permite 
lanzar a traves de las on- 
das, ya no es cuestion de 
compadecerle, sino de 
procurar no caer en sen- 
timientos tan aburridos 
como el odio o tan traba- 
josos como la venganza. 

Pero como no es elegan- 
te hacer leña del árbol 
caído me limitaré a decir- 
le que la verdadera lásti- 
ma en todo este asunto 
es la expulsión que ha 
sufrido usted del impre- 


sentable partido donde Quince años de condena ў. o 
hasta entonces esni- 8 las espaldas también. p Lo 
fab...eh...militaba. Quizás se lo jueguen a la | | = 


carta mas alta, para que 
después otros como us- 
ted, en la cama de su cel- 


Ahora sus queridos ex- 
compaĥeros politicos po- 
drian saber, por su 


propia voz y gracias a sus 
recientes experiencias, 
que se siente en esos 
momentos, ¿eh señor Bo- 
linito? ¿Qué se siente al 
abrir los ojos, cuándo 
amanece al grito terrible 
de ¡Recuentol, y descu- 
brir qué si era angustiosa 
la pesadilla nocturna, la 
realidad es muchísimo 
peor? ¿Qué se siente, re- 
cuerda uzted, zeñorito? 


da, crucen las piernas 
acojonados mientras es- 
cuchan los gritos —no 
gemidos, no lloriqueos, 
no gimoteos, no plañi- 
dos— únicamente gritos, 
de dolor, amortiguados 
por una sábana sucia. 
¿Qué se siente señor Bo- 
lín? al exigir, defender, y 
promulgar leyes e ideolo- 
gías que condenan y 
mandan a prisión a gente 


normal, sólo y únicamen- 
te por hacer lo mismo 
que usted suele hacer en 
alta mar. 


Sí, seguro que no se le 
ha olvidado esa cara que 
ponen los abogados 
cuando te visitan para E B 
decirte que paciencia, ҮЗ, me lo imagino... по 
que en dos días estás se siente. nada, ¿verdad 
fuera. señor Bolita? 

¿Y las vacunas? ¿O a us- (Bueno, puede que con 
ted no le trepanaron el Una pequeña raya... pero 
brazo? No, seguramente |8 última. De hoy no pa- 


usted ya iba vacunado, 58). 
¿verdad querido? Es lo ን 0508 INS 
más lógico. Aün diría eptiembre 
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PERO NUESTRAS RELACIONES SE ENSOMBBE ¬ 

CIERON MAS DESDE QUE біча NOCHE, MI 
MADRE HUYO DE CASA EXHAUSTA POR LAS 
PALIZAS QUE RECIBÍA 


| /CALLA, | 
s > | DESGRACIADA//CON W 


NUNCA ME LLEVÉ ЕХСЕ- 
SIVAMENTE BIEN CON 
MI PADRE, ESO ES 

AL&O QUE SALTA A LA VISTA 


Ξ 
መመመ 
«2 


7 NO ES UN DELIN- 
CUENTE / 7 MUCHOS 
EXPRESIDIARIOS ESTÁN 
MAS LIMPIOS QUE TUS 
COMPAÑEROS, QUE REPAR- 
TEN PALOS SIN ESCRÚPULOS 
Y SE PONEN CIEGOS CON EL 
CHOCOLATE DE SUS REDADAS; 


A MARIO LO CONOCI EL DÍA QUE PILLE 

Μι PRIMERA BORRACHERA QUE FUE. 
GUE M MADRE, YO EL DIA QUE MI PADRE ME DIO 
NO SENTÍA MIEDO... š MI PRIMERA GRAN PALIZA „. 

(CASUALIDADES ΡΕ. LA VIDA) 


DESDE ENTONCES MI EXISTEN- | | LO ENCHIRONARON POR ATRACO CON ARMA BLANCA A 

CIA HA GIRADO EN TORNO UNA FARMACIA. TÁN SÓLO QUERÍA UNOS OPIACEOS 

A EL Y ል Μι ABORRECIBLE PARA SU MADRE QUE ERA MORFINÓMANA Y SUFRÍA 
PADRE . DOS POLOS OPUESTOS | | So PRIMER SINDROME DE ABSTINENCIA. 

QUE SE ODIAN RECÍPROCAMENTE 


„ LA B* GALERÍA ES LA DE LOS NOVATOS, GAMBERROS 
MENORES Y TRAVESTIS, LA PRIMERA VEZ QUE SALI AL 
PATIO CONOCÍ AL TUERTO" SIEMPRE ME DECÍA QUE 

Ξ NO HABÍA QUE EMPENARSE 
CON GUITA , QUE SINO PAGA- 
BAS TE COSTARÍA UN OJO 


UN TRABAJO ALLÍ 


BIRRA EXTRA, 


ME AYUDO ል CONSEGUIR 


ADENTRO. ASI OBTUVE 


O MÁS MOVILIDAD FOR LA 
CARCEL .. 


CONOCIMOS SOY LO ÚNICO QUE LE. 


VISITAS 


DESDE QUE SALIÓ ΟΕ PRISIÓN Y NOS 


TE DEL MAL NACIDO QUE TENGO POR 
PADRE, ÉL ES LA ÚNICA PERSONA ров, 
LA QUE SIENTO VERDADERO URNO 


SE LO CARGARON LOS ATS. 


"SUENA А CACHONDEO, PERO lev 
= 


መ 


y 


DÉJALO ТОРО ESO VA PASO. 
VAMOS A CASA, МІ PADRE NO 
VIENE HASTA LA HORA DE 


aj 
RG 


ም LIT А 
| ÉSTA SE CONVIERTE 
yf EN UN VERDADERO 
NK PARAÍSO,.. 


HOY HEMOS ENGANCHADO 
4 WATRO мосовоь 
COLANDOSE EN EL METRO,,. 


\ 


INA 
COMUNISTA POR HIJA! 
TVETE ATU CUARTO: 


Р በ ж 
FUERON PASANDO LOS OE ao 
DIAS y EMPECÉ A SENTIR 
ES MAREOS 


TAHI TSE ME OLVIDABA ,HOY NO VENDRÉ. 
ል DORMIA, TENGO PATRULLA 
TODA LA NOCHE. 


VALE... VEN А CENAR, 
A CASA ... NO ESTAQA EN 


in MA ESTAO MUY BIEN... T VAYA TRES 

GUARRONAS/... VALE, PAREJA, HASTA 

MANANA TY GRACIAS POR LAS 
1745/ 


ር. QUÉ ERA AQUELLO 
TAN IMPORTANTE QUE 


ГУЕМ AQUÍ 50 CABRÓN, 
QUE TE VOY Ams & 


PASARON LOS MESES Y TUVE ል Μι 

HIJO. ዞዝ PADRE SUPO QUITARSE EL 
MUERTO DE ENCIMA” y TODO QUEDO |E 
EN LEGÍTIMA DEFENSA, ADEMAS MARIO 

YA TENÍA ANTECEDENTES. ME. , 

AMENAZO POR SI SE ME OCURRA 
DENUNCIARLO, PERO ESO ERA ALGO 

QUE YO NO IBA A HACER SABÍA 


Y YO LE REPRODUCÍA ክነ PADRE_NUNCA TUVO 
NUESTROS MAS INSTINTOS MUY CARINOSOS 
ALEGRES MOMENTOS HACIA SU NIETO, 


Ï QUE SEA LA 
ÚLTIMA VEZ QUE 
ME CONTESTES/ 


ERA ASOMBROSO EL. INTERES 

QUE TENÍA EL PEQUEÑO. CADA 
NOCHE ANTES DE DORMIQSE, ME. 
INGUIRIA SOBRE LA PERSONA 


CUANDO MI HIJO CUMPLIÓ LOS OCHO AÑOS, 
NO RECUERDO PORMUE,MARIO SALIO 
EN LA CONVERSACIÓN й. 


з PABARIDER 


* ዘነአየሪሂ QUE NO RRETOZAMOS 
0130 UN Poco Mã ACA 
κ We he ὑπο EN Ў 


PASABA POR AQUÍ У QUERÍA 
SABER CÓMO ESTABA MI 
HIJA 


= = 
HOLA, PAPA JAI 


¬ 
¿PUEDO РАЅАК.. О QUIERES QUE SE 
ENTERE TODO EL VECINDARIO QUE NO 
ME DEJAS ENTRAR EN MI CASA? 


/NO/ LA NENA SE VENDRÁ CON- 
MIGO A LOS CABALLITOS. ¿VERDAD 
QUE QUIERES IR A LOS CABALLITOS 


JOYE, RAMÓN, EN ει JUIGON | ES IGUAL, YA QUE ESTOY AGULN [ > = 
= CLARO QUE ATI TE | | ME LA LLEVO UN RATO /QUITA DE AHI/ 
TOCABA EL ÚLTIMO FIN DE T 
SEMANA DE CADA MES. 


/NO ME TOQUES LOS HUEVOS, SUSA 
NA,NO ME TOQUES LOS HUEVOS/ 


MAMA, TENGO 
MIEDO. 


/MIERDA/ AÚN TIENE SU LLAV' 
DEL PISO 


TES 


VETE, RAMON... LA NINA ESTA MUY 
ASUSTADA LE DAS MIEDO.. 
N 


|== гун 

PERO TIENE SAN- 

GRE EN LA cara R А 
7 ÓN ጋ | 
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Historia de la Humanidad. 
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TAS VIBORA 


SANGRE DE BARRIO 


Un relato inédito 
de JAIME MAR- 
TIN, joven autor. 
Acción, expresivas 
imágenes extraídas 
del propio barrio en 
donde vive” Vicen 
encuentra su peña. 
”Vicen se inicia en el 
sexo. Vicen escucha 
rock. Vicen se entera 
de las leyes de la calle. 
Su cuerpo se impregna 
de sangre rabiosa, sangre re- 
belde, SANGRE DE BARRIO... 


51 tu sangre es caliente, aquí A LA VENTA 
tienes un colega. jEntra en su 
oon ESTE MES EN 


TU KIOSKO 


